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zomunikat specjalny "Kola" 


(dla interesujacych sie sprawa wyjazdu do Anglji) 


zapotrzebowanie inzynierow i technikow w Anglji dotyczy glownie 
mechanikow,elektrykow i ladowcow(do ktorych rzedu moznaby zaliczyc 
architektow)oraz metalurgow. 

Co do innych specjalnosci nie mamy informacji,- zapytanie skiero- 
weno do Londynu, 

Zgodnie z decyzja Naczelnego Wodza h.Dz.838/44,Techn.z BR wa 
wszyscy,ktorzy ukonczyli akademickię studia techniczne w Szwajcarji, 
gdyby poszli do wojska, maja prawo do awansu na podporucznika, 
Przydzial nowoprzybylych szeregowych inzynierow i technikow regu- 
luje zarzadzenie Ministra Obrony Narodowej L. Dz. 14271/W.J.T. 
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Wiek Zglaszajacychn sie dowojska inzynierow i technikow okresla 
zarzadzenie min. Obrony Narodowej L.Dz. 48/Mob.F. 

Starsi wiekiem i doswiadczeniem inzynierowie i naukowcy z posrod 
inzynierow i technikow chcacy przybyć do Anglji winni podac swe 
nazwisko i kwalifikacje do Oddzialu Technicznego Szt.N.W. 

(Hotel Rubens, Buckhingham Palacekoad, London S.W.1), ktory ze 


swj strony zazada imiennie wezwania po zorientowaniu sie gdzie 
mogliby byc wykorzystani fachowo. 

Kazdy inzynier i technik przybywajacy do Polskich Sil Zbrojnych 
powinien sie natychmiast zglosic do Odrzialu Technicznego Szt.N.W. 
(chocby listownie), ktorego obowiazkiem jest dopilnowanie odpo- 
wiedniego wykorzystania inzynierow i technikow w Silach Zbrojnych. 
Niewykorzystani iochotnicy wzglednie tacy, ktorych zatrudnienie 
jest chwilowe moga pojsc do wojska w mysl podanych przepisow. 
Adres Stowerzyszenia Inz. I Techn. Polskich we Fracji: 

31,rue Jean Goujon, Faris Vil. 

Delegat M.O.N. urzeduje w Ambasadzie R,P. rue de Talleyrand, 
23.2278: VII, 

ROLES: 

Stowarzyszenie Technikow Polskich w Wielkij Brytanii 

Association of Polish Engireers in Great Britein 

16; Devon shnl re Street London, W.l. 


Tel: Welbeck 9635. 
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